TEOFIL WIDENSKI 


Zecer Drukarni „Czasu*, 


przeżywszy lat 44, po długićj i ciężkićj chorobie, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, 
w dniu 31 Maja 1878 roku zakończył doczesne życie. 


W smutku pozostała żona wraz z siostrą, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów zmarłego 


oraz pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok ze Szpitala ś. Łazarza w Niedzielę d. 2 Czerwca 


o godzinie 4 po południu wprost na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


